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उत्तराखण्ड गजट, 23 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 01, 1939 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

01 अगस्त, 2017 ई ० 
संख्या 1032 / XXXI(4) / 17 / 03(विविध)2015- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग में श्री सतीश चन्द्र जोशी, 
अनु सचिव ( लेखा), वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 ( सातवें वेतनमान में पे - मैट्रिक्स लेवल -11 
₹ 67,700–2,08,700) को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त उप सचिव (लेखा) के पद पर 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600, ( सातवें वेतनमान में पे - मैट्रिक्स लेवल -- 12 ₹ 78,800-2,09,200) में 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं : 

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है । 

3. उपरोक्त उप सचिव (लेखा) वर्तमान तैनाती स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन ( अधि 0). अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 

चना उपलब्ध करायेंगे । 

4. उक्तवत् कार्मिक की पदोन्नति अस्थाई है । भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के 
अनुसार यदि उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश 
में आता है तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली 
वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित / परिमार्जित किया जायेगा । 


की 


आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन , 
प्रमुख सचिव । 


सिंचाई विभाग 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

18 अगस्त, 2017 ई ० 
संख्या 1278/1(1) -2017-01(81) / 2003 - कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री मुन्नीलाल गुप्ता, 
सहायक अभियन्ता (यांत्रिक ) को वेतनमान ₹ 15,600-39,100, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6,600 (वर्तमान में लेवल -11, 
₹ 67,700–2,06,700) में अधिशासी अभियन्ता ( यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

उक्त पदोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी 
पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 


2 . 


3 . 


18 अगस्त, 2017 ई ० 


संख्या 1508 / ॥(1)-2017-01(440) / 2012 - कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रसारित सहायक अभियन्ता 
(सिविल ) को वेतनमान ₹ 15,600-39,100, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6,600 (वर्तमान में लेवल -11 ₹ 67,700-2,06,700 ) में 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


- 


भाग 1 ] 
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सर्वश्री 


1. नन्द किशोर सती , 


2. शिव प्रसाद बहुगुणा, 


3. अतुल कुमार पन्त , 
4. अतुल कुमार मिश्रा, 
5. महेन्द्र सिंह नगरकोटी, 
6. सुधीर मोहन , 
7. आनन्द सिंह बिष्ट , 
8. गणेश प्रसाद नौटियाल , 


9. किशोरीलाल भट्ट, 


10. दयाल सिंह रौतेला, 


11. रघुवर दत्त पन्त , 
12. त्रिलोक सिंह गुसाई । 
2. उक्त पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

उक्त पदोन्नति आदेश मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 442 / एस 0 बी 0 / 2016, 

श्री विजयपाल एवं अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे । 
4. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये तथा इनकी 

पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 


3 . 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

07 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 06 / नो 0 जे 0 / xxxvi (1) / 2017-08 नो 0 जे 0 / 2016 - नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या -53, 
सन् 1952 ) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , श्री राज्यपाल महोदय, श्री चामू सिंह देवली, अधिवक्ता को 
दिनाँक 07-09-2017 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए तहसील कपकोट , जिला बागेश्वर में नोटरी नियुक्त करते 
हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम -8 के उपनियम ( 4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , यह भी निदेश देते हैं 
कि श्री चामू सिंह देवली का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 


आज्ञा से , 
आलोक कुमार वर्मा, 
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। 
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उत्तराखण्ड गजट , 23 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 01 , 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
In pursuance ofthe provisions of Clause (3) of Article 348 ofthe Constitution ,the Governor is pleased to 
order the publication of following English Translation ofNotification No.06 /No- J/XXXVI(1)/2017-08 No- J/2016 , 
dated September 07, 2017 . 

NOTIFICATION 
APPOINTMENT 

September 07 , 2017 
No.06/No - J/XXXVI(1)/2017-08 No- J/2016 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (ActNo.53 of 1952 ), the Governor is pleased to appointMr. Chamu Singh Devli, Advocate 
as Notary for a period of five years with effect from07.09.2017 for Tehsil Kapkot, District Bageshwar and in 
exercise of the powers conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name 
ofMr. Chamu Singh Devli be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 
ALOK KUMAR VERMA , 


Principal Secretary, Law -cum -L.R . 


वित्त अनुभाग -8 
अधिसूचना / स्थानान्तरण 

12 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 712/2017/05 (100 ) / XXVII (8) / 17- आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 
2645 / आयु० रा० क 0 उत्तरा0 / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2017-18 / देदून , दिनाँक 29.08.2017 के क्रम में वाणिज्य कर 
विभाग ( राज्य कर) में कार्यरत निम्नलिखित सहायक / संयुक्त आयुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम -4 में अंकित 
स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम / पदनाम 


वर्तमान तैनाती स्थल 


नवीन तैनाती स्थल 


2 


3 


4 


1 . 


नवनियुक्त 


कर, 


श्री पुष्पेन्द्र चौधरी , सहायक 
आयुक्त, राज्य कर 
श्री हरीश चन्द्र भट्ट, संयुक्त 
आयुक्त 


सहायक आयुक्त, राज्य 
खण्ड -10, देहरादून 
संयुक्त आयुक्त ( अपील). प्रथम, 
राज्य कर, देहरादून 


2 . 


संयुक्त आयुक्त ( कार्यपालक ), 
राज्य कर, रूद्रपुर सम्भाग, 
रूद्रपुर 
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), 
राज्य कर, हल्द्वानी सम्भाग , 
हल्द्वानी 


3 . 


श्री राकेश टण्डन, संयुक्त 
आयुक्त 


संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक ), 
राज्य कर, हल्द्वानी सम्भाग, 
हल्द्वानी तथा अतिरिक्त प्रभार के 
रूप में संयुक्त आयुक्त (कार्य ). 
रूद्रपुर सम्भाग, रूद्रपुर 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 


सचिव । 
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भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 23 सितम्बर , 2017 ई० ( आश्विन 01 , 1939 शक सम्वत् ) 

पंचायतीराज अनुभाग -1 
कार्यालय ज्ञाप / संशोधन 

23 अगस्त, 2017 ई ० 
संख्या 1599 / XII (1) / 2017-92( 05) 2007- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1415 / XII (1) / 2017-92(05) 2007 , 
दिनाँक 29.07.2017 के द्वारा जिला योजना समिति , जनपद देहरादून में 06 सदस्यों को नामित किया गया था , जिसके 
क्रमांक -05 पर श्री यशपाल सिंह नेगी पुत्र श्री इन्दर सिंह नेगी, ग्राम व पो 0 जारावाला, विकासखण्ड सहसपुर, जनपद 
देहरादून का नामांकन अंकित है । जिसमें ग्राम व पो ० का नाम त्रुटिवश " राजावाला के स्थान पर " जारावाला अंकित 
हो गया था , जिसे " राजावाला पढ़ा जाए । 

हरि चन्द्र सेमवाल, 


अपर सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 38 हिन्दी गजट / 487 - भाग 1-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 01, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


August 22, 2017 


No. 20170HC /XIV -21/ Admin.A / 2008 --Ms. Rajni Shukla , 1stAdditionalCivil Judge (Sr. Div .), Hardwar is 
hereby sanctioned earned leave for 31 days w.e.f. 03.07.2017 to 02.08.2017 with permission to prefix 02.07.2017 
as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


August 22, 2017 


No. 202 /UHC /XIV -a /49 /Admin . A /2012 --Ms. Shama Nargis, 18tAdditionalCivil Judge ( Jr. Div .),Kashipur, 
District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 07.02.2017 to 05.08.2017 
with permission to suffix 06.08.2017 and 07.08.2017 as holidays, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of 
F.H.B., Volume II (Parts 2-4 ) and Office Memo No. 250 /XXVII(7 )/2009 , dated 24.08.2009 issued by Government of 
Uttarakhand. 


By Order of Hon ble the Vacation Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection). 
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NOTIFICATION 


August 22, 2017 
No. 203/XIV -a/ 11/Admin.A/2009 -- Sri Mohd. Yusuf, Principal Magistrate /Judicial Magistrate ( 1st Class ), 
Juvenile Justice Board , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.ef. 25.07.2017 to 11.08.2017 
with permission to suffix 12.08.2017 & 13.08.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively . 

NOTIFICATION 

August 24 , 2017 
No. 204 /UHC /XIV -a/34 /Admin.A /2015 --Ms.Afiya Mateen , Judicial Magistrate- II, Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 17.07.2017 to 26.07.2017 . 

NOTIFICATION 

August 25 , 2017 
No. 205 /UHC /XIV /19 /Admin.A /2008 --Smt. Geeta Chauhan , Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District 
Nainital is hereby sanctioned medicalleave for 03 days w.e.f. 08.08.2017 to 10.08.2017 . 

By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 

NOTIFICATION 

September 08 , 2017 
No. F -9 (21)(II)/RG /UERC/2017 /990 : In exercise of powers conferred under section 181(2)(zp ) read with 
Section 86 ( 1)(e) of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous 
publication , the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the 
UERC ( Tariff and Other Terms for Supply ofElectricity from Renewable Energy Sources and non - fossil fuel based 
Co - generating Stations ) Regulations, 2010 ( PrincipalRegulations) and subsequent amendmentmade in the same, 
namely: 
1 . Short Title, Commencement and Interpretation : 
(1) These Regulationsmay be called the UERC ( Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from 

Renewable Energy Sources and non - fossil fuelbased Co - generating Stations ) (Third Amendment). 

Regulations , 2017 . 
(2 ) These Regulations shall come into force from the date of notification . 
2 . Amendment in Regulation 29 of the Principal Regulations : 

The amended Regulation shall be read as under: 
" Small Hydro Generating Plant 
The technology specific parameters for determination of generic tariffs for Small Hydro Generating Stations 
shall be as below : 

Projects Commissioned after 01.01.2002 to 31.03.2007 


Capital 
Cost 


Project Size 


Capacity 
Utilization 
Factor 

( % ) 


Auxiliary 
Consumption 

( % ) 


(Rs . Lakh /MW ) 

550 


Upto 5 MW 
5 MW to 10 MW 
10 MW to 15 MW 
15 MW to 20 MW 
20 MW to 25 MW 


O & M Expenses for 

the year of 
commissioning 
(Rs. Lakh/MW ) 

24.75 
23.38 
22.00 
20.63 
19.25 


40 % 


1 % 


550 
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Project Size 


Auxiliary 
Consumption 

( % ) 


Upto 5 MW 
5 MW to 10 MW 
10 MW to 15 MW 
15 MW to 20 MW 
20 MW to 25 MW 


1 % 


Projects Commissioned during FY 2007-08 to 2008-09 
Capital 

Capacity 
O & M Expenses for 
the year of 

Utilization 
Cost commissioning 

Factor 
(Rs. Lakh /MW ) (Rs. Lakh /MW ) 

( % ) 
600 

27.00 
25.50 
24.00 

40 % 
600 

22.50 

21.00 
Projects Commissioned on or after 01.04.2009 
Capital 

O & M Expenses for Capacity 
the year of 

Utilization 
Cost commissioning 

Factor 
(Rs. Lakh /MW ) (Rs. Lakh /MW ) 

( % ) 
700 

31.50 
685 

29.11 
670 

26.80 

40 % 
650 

24.38 
630 

22.05 


Project Size 


Auxiliary 
Consumption 

( % ) 


Upto 5 MW 
5 MW to 10 MW 
10 MW to 15 MW 
15 MW to 20 MW 
20 MW to 25 MW 


1 % 


Levellised rate of Fixed Charges in Rs . /kWh for SHPs (upto 25MW ) applicable upto annual CUF of 40 % from 
01.10.2017 


SHPs Commissioned during 01.01.2002 upto 31.03.2007 
Above 5 and upto Above 10 and Above 15 and 
10 MW 

upto 15 MW upto 20 MW 


Upto 5 MW 


Above 20 and 
upto 25 MW 


Particulars 


ADOBE 


3.45 


0.25 


3.20 


3.40 


0.25 


3.15 


3.35 


0.25l 3.10 3.30 


0.25 3.05 3.25 


0.25 


3.00 


1. Levellised (35 yrs ) 

1st 10 yrs 
2. Levellised 

Balance life 

Year 


3.40 


0.30 


3.10 


3.40 


0.30 3.10 


3.35 


0.30 3.05 3.35 


0.30 3.05 3.30 


0.30 3.00 


3.55 


3.55 


3.45 


3.45 


3.30 


3.30 3.20 


3.20 


3.10 


3.10 


1 


3 . nual 
Tariffs 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 


3.75 
3.60 
3.50 
3.40 
3.25 
3.15 
3.05 
2.95 
3.25 
3.25 
2.50 
2.70 
2.75 
2.85 
2.95 
3.70 
3.80 
3.95 
4.05 
4.20 
4.35 
4.50 
4.70 
4.85 
5.05 
5.25 
5.45 
5.70 
5.95 
6.15 
6.45 
6.70 
7.00 
7.30 
7.65 


1.05 
1.15 
0.05 
-0.10 
-0.15 
-0.10 
-0.10 
-0.10 
-0.10 
-0.05 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


2.70 3.75 
2.45 3.65 
3.45 3.50 
3.50 3.40 
3.40 3.30 
3.25 3.15 
3.15 3.05 
3.05 2.95 
3.35 3.15 
3.30 3.15 
2.50 2.45 
2.701 2.60 
2.75 2.70 
2.85 2.75 
2.95 2.85 
3.70 3.55 
3.80 3.70 
3.95 3.80 
4.05 3.95 
4.20 4.05 
4.35 4.20 
4.501 4.351 
4.701 4.50 
4.85 4.70 
5.05 4.85 
5.25 5.05 
5.45 5.25 
5.70 5.45 
5.95 5.70 
6.15 5.90 
6.45 6.15 
6.70 6.45 
7.00 6.70 
7.30 7.00 
7.65 7.30 


1.05 2.70 3.75 1.05 2.70 3.75 
1.15 2.50 3.65 1.15 2.50 3.60 
0.05 3.45 3.50 0.05 3.45 3.45 
-0.10 3.50 3.40 -0.10 3.50 3.35 
-0.15 3.45 3.25 -0.15 3.40 3.20 
-0.10 3.25 3.15 -0.10 3.25 3.10 
-0.10 3.15 3.00 -0.10 3.10 3.00 
-0.10 3.05 2.901 -0.10 3.00 2.85 
-0.10 3.25 3.10 ] -0.10 3.20 3.00 
-0.05 3.20 3.05 -0.05 3.10 3.00 
0.00 2.45 2.35 0.00 2.35 2.30 
0.00 2.60 2.55 0.00 2.55 2.45 
0.00 2.70 2.60 0.00 2.60 2.50 
0.00 2.75 2.65 0.001 2.65 2.60 
0.00 2.85 2.75 0.00 2.75 2.65 
0.00 3.55 3.45 0.00 3.45 3.35 
0.00 3.70 3.55 0.00 3.55 3.45 
0.00 3.80 3.70 0.00 3.70 3.55 
0.001 3.95 3.80 0.00 3.80 3.65 
0.00 4.05 3.90 0.00 3.90 3.80 
0.00 4.20 4.05 0.00 4.05 3.90 
0.00 4.351 4.20 0.001 4.20 4.05 
0.00 4.50 4.35 0.00 4.351 4.15 
0.00 4.70 4.50 0.00 4.50 4.30 
0.00 4.85 4.65 0.001 4.65 4.50 
0.00 5.05 4.85 0.00 4.85 4.651 
0.00 5.25 5.05 0.005.05 4.80 
0.00 5.45 5.25 0.00 5.25 5.00 
0.00 5.70 5.45 0.00 5.45 5.20 
0.00 5.90 5.65 0.00 5.65 5.40 
0.00 6.15 5.90 

0.00 5.90 5.65 
0.00 6.45 6.15 0.00 6.15 5.85 | 
0.00 6.70 6.40 0.00 6.40 6.101 
0.00 7.00 6.70 0.00 6.70 6.35 
0.00 7.30 6.950.00 6.95 6.65 | 


1.05 2.70 3.70 
1.15 2.45 3.55 
0.05 3.40 3.45 
-0.10 3.45 3.30 
-0.15 3.35 3.20 
-0.10 3.20 3.05 
-0.101 3.10 2.95 
-0.10 2.95 2.80 
-0.10 3.10 2.95 
-0.05 3.05 2.90 
0.00 2.30 2.25 
0.001 2.45 2.35 
0.001 2.50 2.45 
0.00 2.60 2.50 
0.00 2.65 2.55 
0.00 3.35 3.20 
0.00 3.45 3.30 
0.00 3.55 3.40 
0.00 3.65 3.50 
0.00 3.80 3.65 
0.00 3.90 3.75 
0.00 4.05 3.85 
0,00 4.15 4.00 
0.00 4.30 4.15 
0.00 4.50 4.30 
0.00 4.65 
0.00 4.80 4.60 
0.00 5.00 4.80 
0.00 5.20 4.95 
0.00 5.40 5.15 
0.00 5.65 5.35 
0.00 5.85 5.55 
0.00 6.10 5.80 
0,001 6.35 6.05 
0.00 6.65 6.30 


1.05 2.65 
1.15 2.40 
0.05 3.40 
-0.10 3.40 
-0.15 3.35 
-0.10 3.15 
-0.10 3.05 
-0.10 2.90 
-0.10 3.05 
-0.05 2.95 
0.00 2.25 
0.00 2.35 
0.00 2.45 
0.00 2.50 
0.001 2.55 
0.00 

3.20 
0.00 3.30 
0.00 3.40 
0.00 3.50 
0.00 3.65 
0.00 3.75 
0.00 3.85 
0.00 4.00 
0.00 4.15 
0.00 4.30 
0.00 4.45 
0.00 4.60 
0.00 4.80 
0.00 4.95 
0.00 ) 5:15 
0.00 5.35 
0.00 5.55 
0.00 5.80 
0.00 6.05 
0.00 6.30 
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SHPs Commissioned during FY 2007-08 to FY 2008-09 


Upto 5 MW 


Above 5 and upto 

10 MW 


Above 10 and 
upto 15 MW 


Above 15 and 
upto 20 MW 


Above 20 and 
upto 25 MW 


Particulars 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


3.80 


0.25 


3.55 3.75 


0.25 ) 


3.50 


3.70 


0.25 


3.45 


3.65 


0.25 


3.40 


3.60 


0.25 


3.35 


1. Levellised ( 35 yrs ) 

1st 10 yrs 
2 Levellised 

Balance life 


3.80 


0.35 


3.45 


3.75 


0.35 


3.40 


3.75 


0.35 


3.40 


3.70 


0.35 


3.35 


3.65 


0.35 


3.30 


3.90 


3.75 


3.75 


3.65 


3.65 


3.50 


3.50 


3.35 


3.35 ) 


3.90 


Year 


4.15 ) 


1.15 


3.00 


4.15 


1.15 


3.00 


4.15 


1.15 


3.00 ! 


4.10 


1.15 


2.95 


4.10 


1.15 


2.95 


2 


4.00 


1.25 


2.75 


4.05 


1.25 


2.80 


4.00 


1.25 


2.75 


3.95 


1.25 


2.70 


3.95 


1.25 


2.70 


3 


3.90 


0.05 


3.85 


3.90 


0.05 


3.85 


3.85 


0.05 


3.80 


3.85 


0.05 


3.80 


0.05 


3.75 


3.80 
3.80 


4 


3.75 


-0.10 


3.85 


3.75 


0.10 


3.85 


3.75 


0.10 


3.85 


3.70 -0.101 


3.65 -0.10 


3.75 


5 


3.65 


-0.15 


3.80 


3.65 


3.80 


3.60 


3.75 


3.55 0.15 


3.70 


3.50 


-0.15 


3.65 ) 


-0.15 
-0.15 


-0.15 
-0.15 


6 


3.50 


-0.15 


3.50 


3.65 


3.50 


3.65 


3.45 -0.15 


3.60 


3.40 


3.55 


3.65 
3.50 


-0.15 
-0.10 


7 


3.40 


-0.10 


3.40 


-0.10 


3.50 


3.35 


0.10 


3.45 


3.30 -0.10 


3.40 


3.25 


3.35 


8 


3.30 


-0.10 


3.40 


3.25 


-0.10 


3.35 


3.25 


-0.10 


3.35 


3.20 


-0.101 


3.30 


3.10 


-0.101 


3.201 


9 


3.65 


3.65 


3.50 


3.60 


3.40 


0.10 


3.50 


3.30 


-0.10 


3.40 


-0.10 
-0.05 


3.75 3.55 
3.70 3.55 


-0.10 
-0.05 


-0.10 
-0.05 


10 


3.65 


3.60 


3.45 


3.50 


3.35 


-0.05 


3.40 


3.25 


-0.05 


3.30 


11 


2.85 


0.00 


2.85 


2.75 


0.00 


2.75 


2.70 


0.00 


2.70 


2.60 


0.00 


2.60 


2.50 


0.00 


2.50 


12 


2.90 


0.00 


2.90 


2.85 


0.00 


2.85 


2.75 


0.00 


2.75 


2.65 


0.001 


2.65 


2.60 


0.00 


2.60 


13 


3.00 


0.00 


3.00 


2.90 


0.00 


2.90 


2.85 


0.00 


2.85 


2.75 


0.00 


2.75 


2.65 


0.00 


2.65 


14 


3.10 


0.00 


3.10 


3.00 


0.00 


3.00 


2.90 


0.00 


2.90 


2.80 


0.00 


2.80 


2.75 


0.00 


2.75 


15 


3.20 


0.00 


3.20 


3.10 


0.00 


3.10 


3.00 


0.00 


3.00 


2.90 


0.00 


2.90 


2.80 


0.00 


2.80 


16 


4.00 


0.00 


4.00 


3.90 


0.00 


3.90 


3.75 


0.00 


3.75 


3.65 


0.00 


3.65 


3.50 


0.00 


3.50 


17 


4.15 


0.00 


4.15 


4.00 


0.00 


4.00 


3.90 


0.00 


3.90 


3.75 


0.00 


3.75 


3.60 


0.00 


3.60 


3. Annual 
Tariffs 


18 


4.30 


0.00 


4.30 


4.15 


0.00 


4.15 


4.00 


0.00 


4.00 


3.85 


0.00 


3.85 


3.70 


0.00 


3.70 


19 


4.45 


0.00 


4.45 


4.30 


0.00 


4.30 


4.15 


0.00 


4.15 


4.00 


0.00 


4.00 


3.85 


0.00 


3.85 


20 


0.00 


0.00 


4.45 


4.30 


0.00 


4.30 


4.10 


0.00 


4.10 


3.95 


0.00 


3.95 


4.60 
4.75 


0.00 


4.60 4.45 
4.75 4.60 
4.95 4.75 


0.00 


4.60 


4.401 


0.00 


4.40 


4.25 


0.00 


4.25 


4.10 


0.00 


21 
22 


4.10 


4.95 


0.00 


0.00 


4.75 


4.60 


0.00 


4.60 


4.40 


0.00 


4.40 


4.20 


0.001 


20 


23 


5.10 


0.00 


5.10 


4.95 


0.00 


4.95 


4.75 


0.00 


4.75 


4.55 


0.00 


4.55 


4.35 


0.00 


4.35 


24 


5.30 


0.00 


5.30 


5.10 


0.00 


5.10 


4.90 


0.00 


4.90 


4.70 


0.00 


4.70 


4.50 


0.00 


4.50 


25 


5.50 


0.00 


5.50 


5.30 


0.00 


5.30 


5.10 


0.00 


5.10 


4.90 


0.00 


4.90 


4.70 


0.00 


4.70 


26 


5.75 


0.00 


5.75 


5.50 


0.00 


5.50 


5.30 


0.00 


5.30 


0.00 


5.05 


4.85 


0.00 


4.85 


5.05 
5.25 


27 


5.95 


0.00 


5.95 


5.75 


0.00 


5.75 


0.00 


5.50 


0.00 


5.25 


5.00 


0.00 


5.00 


5.50 
5.70 


28 


6.20 


0.00 


6.20 


5.95 


0.00 


5.95 


0.00 


5.70 


5.45 


0.00 


5.45 


5.20 


0.00 


5.20 


29 


6.45 


0.00 


0.00 


6.20 


5.95 


0.00 


5.95 


5.65 


0.00 


5.65 


5.40 


0.00 


5.40 


6.45 6.20 
6.75 6.45 


30 


6.75 


0.00 


0.00 


6.45 


6.20 


0.00 


6.20 


5.90 


0.00 


5.90 


5.60 


0.00 


5.60 


31 


7.00 


0.00 


7.00 


6.75 


0.00 


6.75 


6.45 


0.00 


6.45 


6.15 


0.00 


6.15 


5.85 


5.85 


0.00 
0.00 


32 


7.35 


0.00 


0.00 


7.00 


6.70 


0.00 


6.70 


6.40 


0.00 


6.40 


6.10 


7.35 7.00 
7.65 7.30 


6.100 
6.35 


33 


7.65 


0.00 


0.00 


7.30 


7.00 


0.00 


7.00 


6.65 


0.00 


6.65 


6.35 . 


0.00 


34 


8.00 


0.00 


8.00 


7.65 


0.00 


7.65 


7.30 


0.00 


7.30 


6.95 


0.00 


6.95 


6.600 


0.00 


6.60 


35 


8.35 


0.00 


8.35 


7.95 


0.00 


7.95 


7.60 


0.00 


7.60 


7.25 


0.00 


7.25 


6.85 


0.00 


6.85 
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SHPs Commissioned on and after 01.04.2009 


Upto 5 MW 


Above 5 and upto 

10 MW 


Above 10 and upto 

15 MW 


Above 15 and upto 

20 MW 


Above 20 and upto 

25 MW 


Particulars 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


oLess:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


GrossTariff 


Less:Accelerated 

Depreciation 


NetTariff 


1.Levellised (35 yrs ) 


4.45 


0.30 


4.15 


4.35 


0.30 


4.05 


4.20 


0.30 


3.90 


4.00 


0.25 


3.75 


3.80 


0.25 


3.55 


1st 10 
yrs 


4.45 


0.40 


4.05 


4.35 


0.40 


3.95 


4.20 


0.35 


3.85 


4.05 


0.35 


3.70 


3.90 


0.35 


3.55 


2. Levellised 


Balance 

life 


4.55 


4.55 


4.30 


- 


4.30 


4.05 


4.05 


3.80 


- 


3.80 


3.55 


3.55 


Year 


1 


4.90 


1.35 


3.55 


4.80 


1.35 


3.45 


-4.65 


1.30 


3.35 


4.50 


1.25 


3.25 


4.35 


1.20 


3.15 


2 . 


4.75 


1.50 


3.25 


4.65 


1.45 


3.20 


4.50 


1.40 


3.10 


4.35 


1.40 


2.95 


4.20 


1.35 


2.85 


3 


4.60 


0.10 


4.50 


4.50 


0.10 


4.40 


4.35 


0.10 


4.25 


4.20 


0.10 


4.10 


4.05 


0.05 


4.00 


4 


4.45 


-0.15 


4.60 


4.35 


-0.15 


4.50 


4.20 


-0.15 


4.35 


4.05 


-0.15 


4.20 


3.90 


-0.15 


4.05 


5 


4.30 


-0.15 


4.45 


4.20 


-0.15 


4.35 


4.05 


-0.15 


4.20 


3.90 


-0.15 


4.05 


3.75 


-0.15 


3.90 


6 


4.15 


-0.15 


4.30 


4.05 


-0.15 


4.20 


3.95 


-0.15 


4.10 


3.80 


-0.15 


3.95 


3.60 


-0.15 


3.75 


7 


4.00 


-0.15 


4.15 


3.90 


-0.15 


4.05 


3.80 


-0.10 


3.90 


3.65 


-0.10 


3.75 


3.50 


-0.10 


3.60 


8 


3.85 


-0.10 


3.95 


3.75 


-0.10 


3.85 


3.65 


-0.10 


3.75 


3.50 


-0.10 


3.35 


-0.10 


3.45 


9 


4:20 


-0.10 


4.30 


4.10 


-0.10 


4.20 


3.95 


-0.10 


4.05 


3.75 


-0.10 


3.55 


-0.10 


3.65 


10 


4.20 


-0.10 


4.30 


4.05 


-0.10 


4.15 


3.90 


-0.10 


4.00 


3.70 


-0.10 


3.50 


-0.10 


3.60 


11 


3.30 


0.00 


3.30 


3.15 


0.00 


3.15 


3.00 


0.00 


3.00 


2.80 


0.00 


2.65 


0.00 


2.65 


12 


3.40 


0.00 


3.40 


3.25 


0.00 


3.25 


3.10 


0.00 


3.10 


2.90 


0.00 


2.70 


0.00 


2.70 


13 


3.50 


0.00 


3.50 


3.35 


0.00 


3.35 


3.15 


0.00 


3.15 


2.95 


0.00 


اهاهاهايجاب|ج||اهماه 


2.95 


2.80 


0.00 


2.80 


14 


3.60 


0.00 


3.60 


3.45 


0.00 


3.45 


3.25 


0.00 


3.25 


3.05 


0.00 


3.05 


2.85 


0.00 


2.85 


15 


3.75 


0.00 


3.75 


3.55 


0.00 


3.55 


3.35 


0.00 


3.35 


3.15 


0.00 


3.15 


2.95 


0.00 


2.95 


16 


4.70 


0.00 


4.70 


4.45 


0.00 


4.45 


4.20 


0.00 


4.20 


3.95 


0.00 


3.70 


0.00 


3.70 


17 


4.85 


0.00 


4.85 


4.60 


0.00 


4.60 


4.35 


0.00 


4.35 


4.05 


0.00 


3.80 


0.00 


3.80 


3. Annual 
Tariffs 


18 


5.00 


0.00 


5.00 


4.75 


0.00 


4.75 


4.50 


0.00 


4.50 


4.20 


0.00 


3.90 


0.00 


3.90 


19 


5.20 


0.00 


5.20 


4.90 


0.00 


4.90 


4.60 


0.00 


4.60 


4.30 


0.00 


4.30 


4.05 


0.00 


4.05 


20 


5.35 


0.00 


5.35 


5.05 


0.00 


5.05 


4.80 


0.00 


4.80 


4.45 


0.00 


4.45 


4.15 


0.00 


4.15 


21 


5.55 


0.00 


5.55 


5.25 


0.00 


5.25 


4.95 


0.00 


4.95 


4.60 


0.00 


4.60 


4.30 


0.00 


4.30 


22 


5.75 


0.00 


5.75 


5.45 


0.00 


5.45 


5.10 


0.00 


5.10 


4.75 


0.00 


4.75 


4.45 


0.00 


4.45 


23 


5.95 


0.00 


5.95 


5.65 


0.00 


5.65 


5.30 


0.00 


5.30 


4.95 


0.00 


4.95 


4.60 


0.00 


4.60 


24 


6.20 


0.00 


6.20 


5.85 


0.00 


5.85 


5.50 


0.00 


5.50 


5.10 


0.00 


5.10 


4.75 


0.00 


4.75 


25 


6.45 


0.00 


6.45 


6.05 


0.00 


6.05 


5.70 


0.00 


5.70 


5.30 


0.00 


5.30 


4.90 


0.00 


4.90 


26 


6.70 


0.00 


6.70 


6.30 


0.00 


6.30 


5.90 


0.00 


5.90 


5.50 


0.00 


5.50 


5.10 


0.00 


5.10 


27 


6.95 


0.00 


6.95 


6.55 


0.00 


6.55 


6.15 


0.00 


6.15 


5.70 


0.00 


5.70 


5.25 


0.00 


5.25 


28 


7.25 


0.00 


7.25 


6.80 


0.00 


6.80 


6.40 


0.00 


6.40 


5.90 


0.00 


5.90 


5.45 


0.00 


5.45 


29 


7.55 


0.00 


7.55 


7.10 


0.00 


7.10 


6.65 


0.00 


6.65 


6.15 


0.00 


6.15 


5.70 


0.00 


5.70 


30 


7.85 


0.00 


7.85 


7.35 


0.00 


7.35 


6.90 


0.00 


6.90 


6.40 


0.00 


6.40 


5.90 


0.00 


5.90 


31 


8.20 


0.00 


8.20 


7.70 


0.00 


7.70 


7.20 


0.00 


7.20 


6.65 


0.00 


6.65 


6.15 


0.00 


6.15 


32 


8.55 


0.00 


8.55 


8.00 


0.00 


8.00 


7.50 


0.00 


7.50 


6.90 


0.00 


6.90 


6.40 


0.00 


6.40 


33 


8.90 


0.00 


8.90 


8.35 


0.00 


8.35 


7.80 


0.00 


7.80 


7.20 


0.00 


7.20 


6.65 


0.00 


6.65 


34 


9.30 


0.00 


9.30 


8.70 


0.00 


8.70 


8:15 


0.00 


8.15 


7.50 


0.00 


7.50 


6.90 


0.00 


6.90 


35 


9.75 


0.00 


9.75 


9.10 


0.00 


9.10 


8.50 


0.00 


8.50 


7.85 


0.00 


7.85 


7.20 


0.00 


7.20 
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( TTT 1-2 
NOTIFICATION 

September 08 , 2017 
No. F -9(21)(VI)/RG /UERC /2017 /991: In exercise ofpowers conferred under section 181(2)(zp ) read with 
Section 86 ( 1)(e ) of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf , and after previous 
publication ,the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission herebymakes the following amendments in the 
UERC (Tariff and Other Termsfor Supply ofElectricity from Renewable Energy Sources and non - fossil fuelbased 
Co -generating Stations)Regulations, 2013 (PrincipalRegulations) and subsequent amendmentmade in the same, 
namely: 
1 . Short Title, Commencement and Interpretation : 
(1) These Regulations may be called the UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from 

Renewable Energy Sources and non - fossil fuel based Co - generating Stations ) (Sixth Amendment) 
Regulations, 2017 


(2) These regulations shall come into force with effect from the date ofnotification , and unless reviewed 

earlier or extended by the Commission , shall remain in force for a period of 5 years from the date of 
commencementof PrincipalRegulations . 


2 . 


Provided that Regulation 9 (1) of the Principal Regulations shall continue to be valid upto 31.03.2019 . 
Amendment in Regulation 2 (3) of the Principal Regulations: 
Following definition of “ Performance Ratio" shall be inserted after Regulation 3 ( 1) (bb ) as under: 


" O Performance Ratio " (PR ) means the ratio of plant output versus installed plant capacity at any instance 

with respect to the radiation measured. 


Measure output in kW 


1000 W /m2 


PR 


Х 


Installed Plant capacity in kW 


Measured radiation intensity in W /m2" 


3 . 


Amendment in Sub -Regulation 3( 1) (I) of the PrincipalRegulations : 


The amended Regulation shall be read as under: 

" Date of commercial operation or Commissioning (COD )” in relation to a unitmeans the date 
declared by the generator on achieving maximum continuous rating through a successfultrial run and 
in relation to the generating station , the date of commercial operation means the date of commercial 
operation ofthe last unit or block ofgenerating station and expression commissioning shall be construed 
accordingly . In case of Small Hydro Plants the date of commissioning shall,however, notbe linked to 
achievingmaximum continuous rating , the generator have to demonstrate the samewithin three 
years of commissioning . 

Provided further that in case of Solar PV plant, date of commercial operation or Commissioning 
(COD ) shall be considered as the date of first injection ofpower into the licensee s grid after completion 
of project in all respect subsequent to compliance of all the following pre-requisites: 

(a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the 

distribution licensee. 


(b ) Project completion report as verified by UREDA , the State nodalagency. 
(c ) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector, 
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Further, such generator has to demonstrate minimum 75 % Performance Ratio based on the rated installed 
capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning." 


4 . 


Amendment in Regulation 9( 1) of the Principal Regulations : 


" (1) In line with the provisions of the Act, National Electricity Policy, the Tariff Policy to promote 
developmentof renewable and non - conventional sources of energy, all existing and future distribution 
licensees, captive users and open access customers , hereinafter referred to as “Obligated Entity", in 
the State shall be obliged to procure minimum percentage of their total electricity requirement for own 
consumption , as indicated below , from eligible renewable energy sources as defined under Regulation 4. 
The same shall be called the Renewable Purchase Obligation (RPO ) of the Obligated Entities. 


Renewable Purchase 
Obligation -Non - Solar 


Renewable Purchase 

Obligation - Solar 


Year 


Revised 


Revised 


2013-14 


6.00 % 


0.050 % 


2014-15 


7.00 % 


0.075 % 


2015-16 


8.00 % 


0.100 % 


2016-17 


8.00 % 


1.50 % 


2017-18 


9.50 % 


4.75 % 


2018-19 


10.25 % 


6.75 % 


* Percentage RPO as stipulated above denotes Minimum Quantum ofpurchase from non - fossil 
fuel based co -generation and generation of electricity from renewable energy sources as a percentage 
of total energy purchased from all sources/generated by the Obligated Entity during the year for own 
consumption . 
Where, total energy purchased for different obligated entities shall be as under: 
(a ) For Discoms, total energy purchased shallbe energy input at State periphery during the year 

for own consumption ; and 
(b ). For Open Access consumers and Captive users , total energy purchased shall bemetered 

consumption recorded at drawal / consumption pointduring the year for own consumption . 

Provided,Non -Solar & Solar RPO for FY 2017-18 and FY 2018-19 shallbe applicable on total 
consumption of electricity by an obligated entity excluding consumption met from hydro sources of 
power. 


Provided that any excess obligation (both solar as well as non -solar) on Open Access consumers 
and Captive users arising due to the amendment for FY 2017-18 shall be allowed to be carried forward to 
FY 2018-19 which shall be metwith the RPO of the subsequent financial year 


Provided thatifenergy from renewable and non - conventional sources of energy becomes available 
in the State, over and above the specified RPO, the generator or the distribution company ofthe State 
can approach the Commission for permitting procurement of such energy in excess of specified RPO ." 
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BECUE UT, 23 fiatae, 2017 0 (3 01, 1939 210 H961) 

( TTT 1 
Amendment in Regulation 28 of the Principal Regulations : 
The amended Regulation shall be read as under: 
" Small Hydro Generating Plant 

The technology specific parameters fordetermination of generic tariffs for Small Hydro Generating 
Stations shall be as below : 


Projects Commissioned on or after 01.04.2013 


Capital 


O & M Expenses 
for the year of 
commissioning 


Capacity 
Utilization 

Factor 


Auxiliary 
Consumption 


Project Size 


Cost 


(Rs. Lakh /MW ) (Rs. Lakh /MW ) 


( % ) 


( % ). 


Upto 5 MW 


785 


35.33 


> 5 MW & upto 15 MW 


750 


30.00 


40 % 


1 % 


> 15 MW & upto 25 MW 


715 


25.03 


NOTE :--For the purpose ofthis Regulation , normative CUF is based on Energy Sent Out at interconnection 

point and for tariff purposes energy netof free power to the home State, if any, committed by 
the developer shall be factored. For generic tariff determination , home State share has been 

taken as 18 % from 16th year onwards." 
6. Amendment in Regulation 35 ( 3) and Regulation 35 (4) of the Principal Regulations : 
The amended Regulations shallbe read as under: 
" (3) Injection from roof-top solar PV sources owned by the Eligible consumer(s) or by third party 
shall be settled on net energy basis at the end of each Billing period. 

Provided , such net energy shall notbe more than 95 % of the actual energy generated in 
the said Billing Period . 

Provided ,where the net energy injected exceeds 95 % of the actual energy generated in 
a Billing Period, such excess net energy (net energy - 95 % of actual energy generated ) shall be 
paid at the lowest base slab of energy charges prescribed in the Rate Schedule for the said 
Eligible Consumer or at the rate discovered through tariff based bidding process whichever is 

lower. 
(4) The tariff, as per tariff orders of the Commission , in respect of the supply of electricity to the 

consumers by the distribution licensee shall be applicable for the net energy supplied by 
the licensee in a billing period if the supplied energy by the licensee is more than the 
energy injected by the roof-top solar PV sources ofthe consumer(s) or by third party. 

Provided that such eligible consumer shall, however, be exempted from payment of 
monthly minimum charges ormonthly minimum consumption guarantee charges equivalent to 
the capacity of roof- top solar PV sources installed . 

Provided further that no open access charges including surcharges shall be 
leviable on such eligible consumers for the captive use ofpower." 


T 1-5 ) 


TRIGUE TC, 23 fagfele , 2017 go ( 

HA- 01, 1939 919 Ham ) 
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Levellised rate of Fixed Charges in Rs./kWh for SHPs (upto 25MW ) applicable up to annual CUF of 40 % 
from 01.10.2017 


SHPs Commissioned on and after 01.04.2013 

Above 5 and upto 

15 MW 


Upto 5 MW 


Above 15 and 
upto 25 MW 


Particulars 


GrossTariff 


5.04 


0.35 


4.69 


4.77 


0.35 


4.42 


4.41 


0.35 


4.06 


1. Levellised ( 35 yrs ) 

Year 

1 * 
2 


3 


4 


5 


6 


7 
8 


9 


10 
11 


2. Annual 
Tariffs 


12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 


5.29 
5.16 
5.04 
4.91 
5.13 
5.03 
4.94 
4.85 
4.76 
4.68 
4.89 
4.92 
3.95 
4.07 
4.20 
5.28 
5.45 
5.64 
5.83 
6.03 
6.25 
6.48 
6.72 
6.97 
7.24 
7.53 
7.83 
8.15 
8.48 
8.84 
9.22 
9.61 
10.03 
10.48 
10.95 


1.56 
1.69 
0.14 
-0.11 
-0.14 
-0.13 
-0.11 
-0.10 
-0.08 
-0.07 
-0.06 
-0.05 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


3.73 
3.48 
4.89 
5.02 
5.27 
5.16 
5.05 
4.94 
4.85 
4.76 
4.95 
4.97 
3.96 
4.08 
4.20 
5.29 
5.46 
5.64 
5.83 
6.04 
6.25 
6.48 
6.72 
6.98 
7.24 
7.53 
7.83 
8.15 
8.48 
8.84 
9.22 
9.61 
10.03 
10.48 
10.95 


5.06 
4.94 
4.81 
4.69 
4.84 
4.74 
4.64 
4.55 
4.46 
4.37 
4.55 
4.54 
3.56 
3.66 
3.76 
4.73 
4.88 
5.03 
5.20 
5.37 
5.55 
5.75 
5.95 
6.17 
6.40 
6.64 
6.89 
7.16 
7.45 
7.75 
8.07 
8:41 
8.77 
9.14 
9.54 


1.49 
1.61 
0.13 
-0.11 
-0.13 
-0.12 
-0.11 
-0.09 
-0.08 
-0.07 
-0.06 
-0.05 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


3.57 
3.33 
4.68 
4.79 
4.97 
4.86 
4.75 
4.64 
4.54 
4.44 
4.61 
4.59 
3.57 
3.67 
3.77 
4.74 
4.88 
5.04 
5.20 
5.37 
5.56 
5.75 
5.95 
6.17 
6.40 
6.64 
6.89 
7.16 
7.45 
7.75 
8.07 
8.41 
8.77 
9.14 
9.54 


4.76 
4.63 
4.51 
4.38 
4.26 
4.14 
4.03 
3.92 
3.80 
3.70 
3.84 
3.79 
2.82 
2.89 
2.96 
3.69 
3.79 
3.88 
3.99 
4.10 
4.21 
4.34 
4.47 
4.60 
4.75 
4.90 
5.06 
5.24 
5.42 
5.61 
5.81 
6.03 
6.25 
6.49 
6.74 


1.42 

3.34 
1.53 3.10 
0.13 4.38 
-0.10 4.49 
-0.13 4.39 
-0.12 4.26 
-0.10 4.13 
-0.09 

4.01 
-0.08 3.88 
-0.07 3.76 
-0.06 3.90 
-0.05 3.84 
-0.01 2.83 
-0.01 2.90 
-0.01 2.96 
-0.01 3.70 
-0.01 3.79 
-0.01 3.89 
-0.01 3.99 
0.00 4.10 
0.00 4.22 
0.00 4.34 
0.00 4.47 
0.00 4.61 
0.00 

4.75 
0.00 4.90 
0.00 5.07 
0.00 5.24 
0.00 5.42 
0.00 5.61 
0.00 5.81 
0.00 6.03 
0.00 6.25 
0.00 6.49 
0.00 6.75 


* Year 1 shall be the year of commissioning for generic tariffs. 

By the Order of the Commission , 

NEERAJ SATI, 

Secretary 
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उत्तराखण्ड गजट, 23 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 01, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

( विधि - अनुभाग) 

23 अगस्त, 2017 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य० / प्रव ०), राज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 2562 / रा० कर आयु 0 उत्तरा0 / मुख्यालय / विधि - अनुभाग / 17-18 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन , 
वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 662/2017/9 (120 ) / XXVII(8) / 2017 एवं 
663/2017/9(120) / XXVII (8) / 2017 समदिनांकित 18 अगस्त, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें , जिनके द्वारा अधिसूचना 
संख्या 514 एवं 518 समदिनांकित 29 जून, 2017 में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचनाएँ इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने 
अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 

वित्त अनुभाग -8 
अधिसूचना / संशोधन 

18 अगस्त , 2017 ई ० 
संख्या 662/2017/9(120) / xxVII(8) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017 ) 
की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी 
अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120) / xxvii(8) / 2017, दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ; अर्थात्: 
2. उक्त अधिसूचना में 
6) अनुसूची | -2.5% में क्रम संख्या 35 के स्तम्भ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी जाएगी: 


क्र ० सं ० 


माल का विवरण 


अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / 

टैरिफ मद 

( 2) 


( 1 ) 


.35 


0901 


( 3 ) 
काफी भर्जित , चाहे कैफिन रहित है या नहीं, काफी की भूसी और 
छिलका; काफी के अनुकल्प , जिनमें किसी भी अनुपात में काफी है 
( काफी बीज, जो भर्जित नहीं है , से भिन्न ) 


(ii) अनुसूची | -2.5 % में क्रम संख्या 103 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी: 
अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / 

माल का विवरण 


क्र ० सं ० 


टैरिफ मद 


( 2 ) 


( 1 ) 
103 ( अ ) 


2302 


( 3 ) 
चौकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या 
नहीं , धान्य के या फलीदार पौधों के , पोषण या अन्य कार्य से 
व्युत्पन्न हो (जलीय खाद्य, जिसके अन्तर्गत झींगी खाद्य और झींगा 
खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य , सूखी घास और पुआल , 
दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूँ का चोकर 
और तेल निकाला गया केक से भिन्न ) 
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(iii) अनुसूची |-2.5 % में क्रम संख्या 165 के स्तम्भ (2) में अंक 2710 19 00 के स्थान पर अंक 2711 

19 00 रख दिए जायेंगे; 
(iv) अनुसूची | -2.5 % में क्रम संख्या 234 के स्तम्म ( 2) में अंक 84 या 85 के स्थान पर अंक 84 , 85 

या 94 रख दिए जायेंगे; 
( v) अनुसूची || -6 % में क्रम संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी: 


क्र ० सं ० 


( 1 ) 
16 ( अ ) 


0805 


अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / 
टैरिफ मद 

माल का विवरण 
( 2 ) 

(3 ) 
निम्बुकुल फल , जैसे कि नारंगियाँ , मैंडारिन , (जिसके अन्तर्गत 
टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं ), क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे 
ही निम्बुकुल हाईब्रिड , अंगूर फल, जिसके अन्तर्गत पोमलोस भी है, 
नींबू (निम्बुकुल नींबु, निम्बुकुल लिमोलम ) और लाइम (निम्बुकुल 

आरन्टीफोलिया , निम्बुकुल लैटिफोलिया ), शुष्कित 
( vi ) अनुसूची || -6% में क्रम संख्या 47 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 10 के स्थान पर अंक 2202 99 10 

रख दिए जायेंगे ; 
( vii) अनुसूची ||-6 % में क्रम संख्या 48 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 20 के स्थान पर अंक 2202 99 20 

रख दिए जायेंगे 
( viii) अनुसूची || -6 % में क्रम संख्या 49 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 90 के स्थान पर अंक 2202 99 90 

रख दिए जायेंगे; 
(ix ) अनुसूची || -6 % में क्रम संख्या 50 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 30 के स्थान पर अंक 2202 99 30 

रख दिए जायेंगे; 
(x) अनुसूची IV - 14 % में क्रम संख्या 11 के स्तम्म (2) में अंक 2202 90 90 के स्थान पर अंक 2202 99 90 

रख दिए जायेंगे; 
( xi ) अनुसूची IV - 14 % में क्रम संख्या 163 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी: 


क्र ० सं ० 


माल का विवरण 


अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / 

टैरिफ मद 

( 2 ) 


(1 ) 
163 ( अ ) 


8701 


( 3 ) 
1800 से अधिक क्षमता के इंजन के अर्ध - अनुयान के लिए सड़क 
ट्रैक्टर 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) ofArticle 348 ofthe Constitution of India , the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the Notification no . 662/2017/9( 120 )/XXVII(8 )/2017 , 
dated August 18 , 2017 for general information . 


NOTIFICATION /AMENDMENT 


August 18 , 2017 


No. 662/2017/9 ( 120 )/XXVII(8 )/2017 --WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE , In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 9 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017 )", the Governor, is pleased to allow to 
make the following amendments in the Notification No.514/2017/9(120)/XXVII (8)/2017, Dated June 29, 2017 
issued by the Government of Uttarakhand , Finance Section -8 , namely : 
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2. In the said notification : 


(i) In Schedule |--2.5 % for the existing entry in column (3 ) of serial no . 35, the following entry 

shall be substituted : 


S. No. 


Description of Goods 


Chapter/Heading / 
Sub -Heading/Tariff item 

(2 ) 


( 1) 
35. 


0901 


(3 ) 
Coffee roasted , whether or not decaffeinated ; coffee husks and 
skins ; coffee substitutes containing coffee in any proportion 
(other than coffee beans not roasted ] 


(ii) In Schedule |--2.5 % after the existing entry at serial no. 103, the following entry shall be 

inserted : 


S. No. 


Description of Goods 


Chapter/Heading/ 
Sub -Heading /Tariff item 

(2 ) 


( 1) 


103 A 


2302 


( 3) 
Bran , Sharps and other residues, whether or not in the form of 
pellets , derived from the sifting, milling or other working of 
cereals or of leguminous plants (other than aquatic feed 
including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle 
feed , including grass, hay and straw , supplement and husk of 
pulses, concentrates and additives, wheat bran and de - oiled 
cake); 


(iii) In Schedule | --2.5 % at column (2 ) of serial no . 165, for the figure 2710 19 00, figure 2711 1900 

shall be substituted ; 
(iv ) In Schedule |--2.5 % at column ( 2 ) of serial no . 234 , for the figure 84 85 , figure 84, 85 or 94 

shall be substituted; 


(V ) In Schedule Il -- 6 % after the existing entry at serial no . 16 , the following entry shall be inserted : 


S. No. 


Description of Goods 


Chapter/Heading/ 
Sub -Heading /Tariff item 

(2 ) 
0805 


( 1) 


16A 


(3 ) 
Citrus fruit, such as Oranges , Mandarins ( including tangerines 
and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids , 
Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon , Citrus 
limonum ) and limes (Citrus aurantifolia , Citrus latifolia ), dried ; 


(vi) in Schedule 11--6 % at column (2 ) of serial no . 47, for the figure 2202 90 10 , figure 2202 99 10 

shall be substituted ; 
( vii) In Schedule I -- 6 % at column (2) of serial no . 48 , for the figure 2202 90 20 , figure 2202 99 20 

shall be substituted ; 
( viii) In Schedule Il-- 6 % at column (2) of serialno . 49 , for the figure 2202 90 90 , figure 2202 99 90 

shall be substituted ; 
(ix ) In Schedule Il--6 % at column (2 ) of serial no . 50 , for the figure 2202 90 30 , figure 2202 99 30 

shall be substituted ; 
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(x) In Schedule IV -- 14 % at column (2 ) of serialno. 11, for the figure 2202 90 90 , figure 2202 99 90 

shallbe substituted; 


( xi) In Schedule IV -- 14 % after the existing entry at serial no . 163, the following entry shall be 

inserted : 


S.No. 


Description ofGoods 


Chapter/ Heading/ 
Sub -Heading / Tariff item 

( 2 ) 


( 1 ) 


163A 


8701 


( 3) 
Road tractors for semi- trailers of engine capacity more than 
1800cc . 


अधिसूचना / संशोधन 

18 अगस्त, 2017 ई ० 
संख्या 663/2017/9(120 ) / XXVII (8) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव , अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) 
की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग -8 द्वारा 
जारी अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120 ) / XXVII(8) / 2017, दिनांक 29 जून , 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने 
की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ; अर्थात्: 

2. उक्त अधिसूचना में 
(i) अनुसूची के क्रम संख्या 45 के स्तम्भ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 

प्रतिस्थापित कर दी जाएगी: 


अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / 


क्र ० सं ० 


टैरिफ मद 


माल का विवरण 


( 2 ) 


45 


0713 


( 3 ) 
शुष्कित फलीदार वनस्पति , कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित 
हैं अथवा नहीं (उनसे मिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया 
है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्राण्ड नाम है ) 


(i) अनुसूची के क्रम संख्या 148 के स्तम्भ (3) के खण्ड (छ :) में (प्रस्तावित जी 0एस0 टी 0 शून्य) विलोपित 

किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governoris pleased 
to order the publication ofthe following English translation of the Notification no. 663/2017/9 (120 )/XXVII (8 )/2017, 
dated August 18 , 2017 for generalinformation . 
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NOTIFICATION /AMENDMENT 


August 18, 2017 
No. 663/2017/9( 120 )/XXVII(8 )/2017 --WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 11 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 ( Act no . 06 of 2017 ), the Governor, is pleased to allow to 
makethe following amendments in the Notification No.518/ 2017/ 9(120)/XXVII( 8)/ 2017, Dated June 29, 2017 
issued by the Governmentof Uttarakhand , Finance Section - 8 ,namely: 

2. In the said notification : 
(i) In Schedule for the existing entry in column ( 3) of serial no. 45 , the following entry shall be 

substituted : 


S. No. 


Description of Goods 


Chapter/Heading / 
Sub- Heading/Tariff item 

( 2 ) 


( 1 ) 


45 


0713 


( 3 ) 
Dried leguminous vegetables , shelled , whether or not skinned or 
split (other than put up in unit container and bearing a registered 
brand name ] 


( ii ) In Schedulein clause (vi) at column no. ( 3 ) of serial no. 148, words ( proposed GST Nil ) 

shall beomitted. 


By Order, 


RADHARATURI, 


Principal Secretary. 


विपिन चन्द्र , 
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

26 अगस्त, 2017 ई ० 
पत्रांक 3330 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 


अभियोग 


क्र ० 
सं ० 


लाइसेन्सधारक का 

नाम व पता 


लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं 

वैधता 


संस्तुतिकर्ता 
अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


केशव राम पुत्र 
श्री धनी राम, 
ग्राम छाना मडलक , 
जिला चम्पावत 


UK0320110007652 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, | एम वी ऐक्ट का 
हल्का वाहन , मो 0 साइकिल चाडक्यपुरी सर्किल, उल्लंघन 
( NT ) / ट्रांस / पी ०एस ० वी ० दिल्ली 
बस (TR), 
वैधता 23.04.2019 


दिनांक 
15.07.2017 

से दिनांक 
14.10.2017 
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1 


3 


4 


5 


6 


दिनांक 
15.07.2017 

से दिनांक 
14.10.2017 


दिनांक 
15.07.2017 

से दिनांक 
14.10.2017 
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2 
2. नवीन गिरी पुत्र UK-0520120007393 , 

प्रवर्तन दल . 

क्षमता से अधिक 
श्री पूरन गिरी , ग्राम गॉम | हल्का वाहन, मो 0 साइकिल टनकपुर, चम्पावत मार ले जाना 
छनडुंगरा, थाना बेरीनाग, ( NT ) / ट्रांस (TR) / 
|जिला पिथौरागढ़ पी ० एस ० वी 0 बस (TR), 

वैधता 31.01.2019 
चन्दर राम पुत्र 
3 . 

UK-0420110065528, 

प्रवर्तन दल , 

क्षमता से अधिक 
श्री भीम राम , निवासी हल्का वाहन, मो 0 साइकिल टनकपुर, चम्पावत | भार ले जाना 
के ० एम ० टी ० डी ० एस ० ( NT ) ट्रांस / पी ० एस ० वी ० 
गोरापड़ाव, हल्द्वानी, बस (TR), 

नैनीताल, उत्तराखण्ड वैधता 08.04.2018 
4. | देव सिंह राणा पुत्र UK-0420030056496, 

प्रवर्तन दल , 

क्षमता से अधिक 
श्री तेज सिंह राणा, 

हल्का वाहन , मो 0 साइकिल टनकपुर, चम्पावत | भार ले जाना 
ग्राम मण्डलिया चाचना , ( NT ) / ट्रांस (TR) 
|जिला पिथौरागढ़ पी ०एस० वी ० बस (TR), 

वैधता 09.06.2020 
5. रोहित कुमार पुत्र UK-520160024598 , 

प्रवर्तन दल , 

खतरनाक 
श्री चन्द्र कुमार, हल्का वाहन , 

टनकपुर, चम्पावत | संचालन 
निवासी जाखनी तह0 , मो 0 साइकिल ( NT ). 
| जिला पिथौरागढ़ वैधता 07.03.2036 
6. जाकिर अली पुत्र UP- 2520120003329 , 

मार वाहन में 
श्री रजब अली, खटीमा , हल्का वाहन, मो 0 साइकिल टनकपुर, चम्पावत | सवारी 
ऊ 0 सिंह नगर 

( NT ) / ट्रांस (TR), 
वैधता 01.03.2020 


दिनांक 
15.07.2017 

से दिनांक 
14.10.2017 


दिनांक 
10.08.2017 

से दिनांक 
09.11.2017 


प्रवर्तन दल , 


दिनांक 
10.08.2017 
से दिनांक 
09.11.2017 

तक 
दिनांक 
10.08.2017 
से दिनांक 
09.11.2017 


7. शमशेर सिंह पुत्र 
| श्री ठाकुर सिंह, निवासी 
न्यूरंगकालेनी, खटीमा , 
|जिला ऊ 0 सिं ० नगर 


UK- 0520120007393, प्रवर्तन अधिकारी, 
हल्का वाहन , मो 0 साइकिल हल्द्वानी 
( NT ) / ट्रांस (TR), 
वैधता 01.03.2018 


क्षमता से अधिक 
सवारी ले जाना 
( ओवर लोड ) 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी, 
मोटर वाहन विभाग । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून 

कार्यालयादेश 


30 अगस्त , 2017 ई ० 
संख्या 60 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UP-076-5061, भार वाहन , चेसिस संख्या 236415 
इंजन सं 0 321776, के स्वामी श्री एम 0 सी 0 जैन, 18 चकराता रोड , देहरादून द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य न 
होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । वाहन का कर एक मुश्त 
जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जिसका सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक) द्वारा 
कर लिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. वाहन संख्या UP-076-5061, भार वाहन, चेसिस संख्या 236415, इंजन सं 0 321776 
का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 
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उत्तराखण्ड गजट , 23 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 01, 1939 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
कार्यालयादेश 

30 अगस्त, 2017 ई ० 
संख्या 61 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UP-07E-1738, भार वाहन, चेसिस संख्या 0016847 
इंजन सं 0 013130, के स्वामी श्री सन्दीप कुमार शर्मा, 83, कांवली रोड, देहरादून द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य 
न होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । वाहन का कर दिनांक 
31.12.2017 तक जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जिसका सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक 
( प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP-07E-1738 , भार वाहन , चेसिस संख्या 0016847, इंजन सं 0 013130 
का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

30 अगस्त, 2017 ई ० 
संख्या 62 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UP- 07G-3955. भार वाहन, चेसिस संख्या 
359350GTQ118795 इंजन सं0 697D28GTQ133000, के स्वामी आई0 आई0 पी 0, मोहकमपुर , देहरादून द्वारा उनके 
वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया 
है । वाहन का कर दिनांक 30.06.2017 तक जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जिसका 
सत्यापन सम्मागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय , सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या UP -07G-3955 , भार वाहन, चेसिस संख्या 359350GTQ118795 , 
इंजन सं 0 697D28GTQ133000 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

३० अगस्त , 2017 ई ० 
संख्या 66 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UP-076-7569, भार वाहन , चेसिस संख्या 
359350GTQ118439 इंजन सं0 697D2BGTQ132758, के स्वामी श्री राजेन्द्र सिंह, झबरानी थानो , देहरादून द्वारा उनके 
वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया 
है । वाहन का कर दिनांक 30.06.2017 तक जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है , जिसका 
सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक) द्वारा कर लिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय , सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP-076-7569, भार वाहन , चेसिस संख्या 359350GTQ118439 , 
इंजन सं 0 697D2BGTQ132758 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

पंजीयन प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग , 

देहरादून । 
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